JAN KUCIENSKI 


Obywatel Królestwa Polskiego, 


urodzony w Krakowie 1809 r., zakończył życie doczesne w Szezodrkowicach 
w Królestwie Polskiem d. 5 Sierpnia 1880 r., po długićj i ciężkićj chorobie, 
opatrzony SS. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok z dworu w Szczodrkowicach do kościoła parafialnego w Smardzewicach nastąpi 
w Piatek d. 6 Sierpnia b. r. o godz. 7 wieczór, a nazajutrz d. 7 b. m., po Nabożeństwie Zalobném 
w tymże kościele, odbędzie się złożenie ciała na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pograżeni w żalu, Żona zmarłego, Córki i Zięciowie, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
do oddania zmarłemu ostatnićj chrześciańskićj posługi. 


